ouis JACQUINOT 

Ancien Ministre d'Etat 
Président du Conseil Général 

SUPPLÉANT : 

Pierre MATROT 

Ingénieur Agronome 
Agriculteur 
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Maire de Lérouville 
M ilitan t Syndicaliste 
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Fédération de la Gauche Démocrate et Socialiste 



Victor CUSSEAU 



REMPLAÇANT : 



Max PLACARD 

Conseiller Municipal de Commercy 



